Kilos, per
Sq. Cm.

Lbs. p-er
Sq. In.

Useful Memoranda

TABLE

GIVING  THE  EQUIVALENTS   IN   KILOGRAMMES   PER  SQUARE
CENTIMETRE   OF   POUNDS   PER   SQUARE   INCH.

Lbs. per     Kilos, per        Lbs. per

Sq. In.        Sq. Cm.           Sq. In.

loo =  7*031.              400 = 28*124

HO =  7734              410 = 28827

120 =  8*437              420 = 29-530

130 =  9-141              430 = 30-233

140 =  9-843              440 = 30-936

150 = 10-546              450 = 3I>639

160 = 11*250              460 = 32-342

170 = 11-953              470 = 33-045

180 = 12-656              480 = 33749

190 = 13-359              490 = 34-452

200 = 14*062               500 = 35*155

210 = 14-765               510 = 35-858

220 = 15*468               520 = 36*561

230 = I6-I7I                530 = 37-264

240 = 16*874               540 = 37*967

250 =  17*577               550 = 38-670

260 = 18*280              560 = 39*373

270 = 18-984              570 = 40*076

280 = i9'687              580 = 40-780

290 = 20-390              590 = 4*'483

300 = 21*093              600 = 42*186

310 = 21*796              610 ~ 42-889

320 = 22-499              620 = 43*592

330 = 23*202              630 = 44*295

340 = 23*905              640 = 44'99S

350 = 24-608              650 = 45'701

360 = 25*311               660 = 46*404

370 = 26*015              670 = 47*I07

380 = 26*718              680 = 47*810

390 = 27*421              690 = 4^*514

i Ib. = -070 kilo.          5 Ibs. = -351 kilo.

